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Succursale luxembourgeoise JBS Meat UK Limited 
6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 202.515 


AVIS 


JBS Meat UK Limited a decide de transferer le siege de JBS Meat UK Limited, 
Luxembourg Branch (la « Succursale ») du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 8- 
10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2016 ; 

JBS Meat UK Limited a accepte la demission de Monsieur Jacob Mudde en tant que gerant 
de la Succursale avec effet au 16 decembre 2016 ; 

JBS Meat UK Limited a decide de nommer pour une duree indeterminee Monsieur Jose 
Jardim, ne a Sao Paulo, Bresil, le 15 mars 1975, ayant son adresse professionnelle au 8-10, 
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-duche de Luxembourg, en tant que nouveau 
gerant de la Succursale avec effet au 16 decembre 2016. 

Pour mention auxfins de publication au Recueil Electronique des Societes et Associations. 


JBS Meat UK Limited, Luxembourg Branch 


